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MINERVA RADIO ■ Mod. 524/1. Supereterodina tascabile a 4 valvole. Onde medie da 190 a 570 m. Alimentazione con batterie di 
pile a secco incorporate e con corrcnte alternata da 110 a 220 V. Alimentatore con rettificatore a selenio, separato. Media frequenza 
468 kc. Consumo 13 W in alternata. Larghezza cm 25, altezza cm 8,5, profondita cm 12. Peso kg 1,600. 

















